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Der Kanal 1:250000 Zusammendruck Plymouth-Les Pieux Sonderausgabe! VII. 40. 


Nur für den Dienstgebrauch! 
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Anschluß: Zusammendruck Caen-Chartres 
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[I Nebenkarte 
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Anschluß: Zusammendruck Lannion-Rennes 
Magnetische Mißweisung für Mitte 1940 
Für die Mitte des Viertel-Blattes beträgt die 
magnetische Mißweisung: 
Maßsta b 1 3 250 000 Im englischen Gebietsteil sind die Höhen in engl. Fuß angegeben 
(4mm der Karte = 1 km in der Natur) und auf Ordnance Survey Datum (idooros splodil bezogen. 
Srunglagen: re run 
1 = Blätter der Karte von England 1:250000 0 5 10 15 20 25 30 35 40 #5 Km. 
2 = Blätter der Karte von Frankreich 1:200000 : s 
verkleinert auf 1:250000 N N : e 
Die toten- g Tafepangahon I raaa ea Denain 
einschließlich der Kanal-Inseln sind in Metern angegeben. 
N 50941923 
4 um 
Jährliche Abnahme = 0°10' Abre 2206 
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